Ingredientes:

3 xícaras de trigo (200 ml)
2 colheres (sopa) de açúcar
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento químico (para bolo)
1 xícara de leite (200 ml)
3 colheres de óleo

Modo de preparo:

Em uma vasilha, coloque 2 xícaras de trigo, o leite, o açúcar, o sal, o óleo e misture bem
Depois coloque o fermento e misture
Vá colocando o restante da farinha de trigo aos poucos até a massa desgrudar das mãos
Asse em 180º C, por 30 minutos ou até dourar